S. HP. 


Dr inż. TADEUSZ 


CZECHOWICZ 


Profesor nadzwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierownik 

Zakładu Organizacji i Planowania AG-H, członek Komitetu Naukowego Pionu 

Energo-Mechanicznego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, b. prodziekan 

Wydziału Górniczego AG-H, b. długoletni pracownik przemysłu węglowego, 
b. dyrektor kopalń „Paweł“ i „Karol“ 


zmarł w dniu 25 kwietnia 1960 roku w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 bm. o godzinie 16 na cmentarzu rako- 
wickim w Krakowie. Wyprowadzenie zwłok nastąpi z kaplicy cmentarnej. 


W zmarłym Uczelnia straciła Zasłużonego Profesora 
a młodzież oddanego Przyjaciela i Wychowawcę. 


Rektor, Senat i Rada Wydziału Górniczego 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie 
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